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emeryt, długoletni dyrektor banków 
zmarł dnia 11 sierpnia 1958 r., przeżywszy lat 79. 


Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu rakowickim dnia 13 sierpnia 
o godzinie 13-tej, o czym zawiadamia stroskana 


Rodzina. 
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